22/3/23, 22:46 


Resultados 


Resultados de la consulta para la pieza: CU-710027364-AR 


Datos de recepción de su carta PLUS que figuran en nuestro sistema: LEONARDO 


Fecha 
10-03-2023 
13:35 
10-03-2023 
06:48 
10-03-2023 
05:44 
10-03-2023 
05:11:36 
10-03-2023 
05:31:29 
10-03-2023 
02:48 
09-03-2023 
22:31 
09-03-2023 
20:44:11 
09-03-2023 
18:20:21 
09-03-2023 
18:09 
09-03-2023 
17:32 


Planta 


CDD 30 


CDD 30 


CDD 30 


CDD 30 


CTP BUENOS 
AIRES 
CTP BUENOS 
AIRES 
CTP BUENOS 
AIRES 
CTP BUENOS 
AIRES 


COLEGIALES 


COLEGIALES 


COLEGIALES 


Cantidad de movimientos 11 


Imprimir 


about:blank 


Historia Estado 
Se gestionó la entrega de su carta Su carta PLUS ha sido entregada 
PLUS exitosamente 


Se encuentra en poder del cartero 
para ser entregada 


Estamos procesando su carta PLUS 
Finalizó la etapa de transporte 


Comenzó la etapa de transporte 


Se encuentra en proceso de 
clasificación 


Estamos procesando su carta PLUS 
Finalizó la etapa de transporte 


Comenzó la etapa de transporte 


Se encuentra en proceso de 
clasificación 

Bienvenido!!! Su carta PLUS 
ingresó al Correo 


111 


